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| DrFranciszek Szywalski | 


Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Akademji węgierskiej nauk, 
Członek licznych Towarzystw naukowych 


zmarł wskutek tragicznego wypadku w Krakowie dnia 6 lipca 1932 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła akademickiego św. Anny odbędzie się we środę dnia 8 lipca po nabo- 
żeństwie o godz. 10 rano, na które-to smutne obrzędy zaprasza rodzinę, przyjaciół i znajomych zmarłego 
stroskana żona wraz z rodziną. 
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Zakład pogrzebowy „Concordia Orukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 19. 
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